ŚP. 


WŁADYSŁAW 


DERWÜJED 


MGR INZ. GORNICZY 


po długich a ciężkich cierpieniach, zmarł 12. If. 1967r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek dnia 16 bm. 
o godzinie 12.30 w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, SYN. SYNOWA, SIOSTRA, BRAT I RODZINA. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 1097/67 - R-4t (1491) - 

w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 570.24 


